CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: Anfo 
Data: 27-7-? 
Ora: 23:00 ca 
Tipologia: LN 
Fonte: stampa 


Un cerchio di fuoco dai contorni infuocati percorre il lago d'Idro, salendo lentamente verso 
l'alto. Due coniugi di Anfo lo hanno seguito per una decina di minuti con un binocolo. I due 
stavano rientrando in macchina quando hanno notato la palla avvolta interamente dalle 
fiamme, che si muoveva in modo lento. Poi è diventata sempre più piccola ed è stata 
inghiottita dall'oscurità della sera. 


